İLÇEMİZDEN  keneye  kurban  haberinde 

YANLIŞ  ANLAŞILMA 

Yazan:  Abdullah  Faruk  Günaydın  -  3  Temmuz  2008 

1  Temmuz  2008  Salı  günü  KKKA  teşhisi 
dolayısı  ile  Samsun  OMÜ  Tıp  Fakültesine  sevk  edilen  ve  vefat  eden  Fatma  Kara'nın 
ölüm  nedeni  tam  anlaşılamadığından  kene  ısırması  sonucu  vefat  etti  diye  sitemizde  ve 
bazı  basın  yayın  organlarında  haber  olarak  geçmişti. 

Aldığımız  bilgiler  doğrultusunda  Esençay  Kasabasında  yaşayan  merhume  Fatma 
Kara'nın  yalnız  yaşaması  ve  bakımsızlıktan  dolayı  sepsiz  (kanda  mikrop  üreme) 
hastalığından  vefat  ettiği,  KKKA  hastalığı  olabilir  şüphesi  ile  Ankara  Refik  Saydam 
Hıfsızsıhha  Enstitüsünde  yapılacak  otopsi  sonucu  ölüm  nedeninin  anlaşılacağı 
öğrenildi. 

Enstitüden  gelen  rapor  sonucunu  siz  okurlarımıza  açıklayacağımızı  bildirir, 
merhumeye  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet  dileriz. 
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